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R 1000 HiFi-Receiver. 2x 60/35 Watt Musik-/Nennleistung an 4 Q 


Leistungsbandbreite 10 . . .80 000 Hz. 3 Wellenbereiche: U, M, L. 7+ 1 UKW- 
Programmtasten. AFC, schaltbar. Feldstärke-/Abstimmanzeige durch LED-Kette. 
Contour-/Linear-Schalter. UKW-Empfindlichkeit: 0,9u V *. Zusätzlich 759- 
Koaxial-Antenneneingang für AM und FM. Lieferbar ca. September 1979 
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R 2000 HiFi-Receiver. 2x 75/50 Watt Musik-/Nennleistung an 4 Q. 


Leistungsbandbreite5 . . .80 000 Hz.3 Wellenbereiche: U, M,L.7 + 1 UKW- 
Programmtasten mit Digital-Programm-Anzeige. AFC mit Anti-Ablenkautomatic. 
Feldstärke-/Abstimmanzeige durch LED-Kette. Grundig Tunoscope. NF-Eingänge: 
TA-Magnet (Empfindlichkeit umschaltbar), 3x TB/Cass. MonitoranschluB. Line- 
Ausgang. 3fach-Klangregelung. UKW-Empfindlichkeit: 0,65u V*.Zusätzlich 75 Q- 
Koaxial-Antenneneingang für AM und FM Lieferbar ca. September 1979. 
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R 3000 HiFi-Receiver. 2x 75/50 Watt Musik-/Nennleistungan4Q. 


Leistungsbandbreite5 . . .80 000 Hz.3 Wellenbereiche: U, M, L.7 + 1 UKW- 
Programmtasten. Digitale Frequenz-/Kanalanzeige. AFC mit Anti-Ablenkautomatic. 
Feldstärke-/Abstimmanzeige durch LED-Kette. Grundig Tunoscope. NF-Eingänge: 
TA-Magnet (Empfindlichkeitumschaltbar), 3x TB/Cass. Monitoranschluß. Line- 
Ausgang. 3-fach-Klangregelung. UKW-Empfindlichkeit: 0,5u V* Zusätzlich 75 Q- 
Koaxial-Antenneneingang für AM und FM. Lieferbar ca. Oktober 1979. 





* UKW-Empfindlichkeitgem.an 75 Q, 40kHz Hub und 26 dB Rauschabstand 








Receiver 
VIINI- 
Baustene 








MR 100 HiFi-Mini-Receiver. 2x 45/25 Watt Musik-/Nennleistung 


an 4 2. Leistungsbandbreite 10. . .80 000 Hz. 3 Wellenbereiche: UKW, MW, LW 
Feldstärke-/Abstimmanzeige-Instrument. Anschlüsse für TA-Magnetund 2 Ton- 
band- oder Cassettengeräte. Zusätzlicher Ausgang: 1 V/Ri 200 Q zum Anschluß 

von Aktiv-Boxen. UKW-Empfindlichkeit: 0,8uV*. Lieferbar ca. November 19 


* UKW-Empfindlichkeitgem. an 75 Q, 40 kHz Hub und 26 dB Rauschabstand. 








lonbano- 
Maschinen 





TS 945/925 TS 945: 4-Spur-Stereo, TS 925: 2-Spur-Stereo 


4-Motoren-Tape-Deck mit IC-Steuer-Logik. Tonwellenmotor mit PLL-Regelung. 
Bandgeschwindigkeiten 9,5 und 19 cm/s. Umspulgeschwindigkeit einstellbar. Ai 
nahme-Automatic, manuelle Aussteuerung oder Limiter-Betrieb. Vorwahlzähler 
Stereo-Mischpult. Kopfhörer-Endstufen. Ubertragungsbereich 20 . . .20 000 H: 
bei 19 cm/s. Geräuschspannungsabstand64 dB (TS 945) bzw. 66 dB (TS 925)b 
19 cm/s Lieferbar soft 








Standard-Klasse 


Lautsprecher 


PASSI\- 
Boxen 

























Typenbezeichnung | _ 650b 550b T a50b 320 

Musik-/Nennbelastbarkeit (Watt)! 75/50 65/35 | 65/35 50/3 

Übertragungsbereich (Hz) |40-25000 | 40-25000 | 50-25000 | 50-250 

| Gehäuse-Ausführungen* al OO nbt/br/met/|nbf/br/n 
eiche | | eiche 

| Mate in cm ca. (BxHxT) | 23x39x21 | 23x39x21 | 19x29x13 
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Lieferbar ca. _ | 979 | 9⁄79 | 9/79 
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T 1000 HiFi-Tuner.3 Wellenbereiche: U, M, L. 7+ 1 UKW-Programm- V 1000 HiFi-Verstärker. 2x60/35 Watt Musik-/Nennleistung an 4 92 


tasten. UKW-Empfindlichkeit: 0,9u V* Feldstárke-/Abstimmanzeige durch LED- Übertragungsbereich 10 . . .50 000Hz-3 dB; 30 . . .20 000Hz + 1 dB. Leistungs- 
Kette, AFC und Muting schaltbar. Zusätzlich 75 Q-Koaxial-Antenneneingang für AM bandbreite 5 . . .80 000 Hz. Anschlüsse: Tuner, 2 Tonband- oder Cassettengerate, 
undFM Lieferbar ca. September 1979. TA-Magnet, Stereo-Kopfhörer, 4 Lautsprecher mit Gruppenschaltung. Contour-/ 


Linear. Rastbare Drehregler. Elektronische Schutzschaltungen 
Lieferbar ca. September 1979. 
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T 3000 HiFi-Tuner. 3 Wellenbereiche: U, M, L. 7 + 1 UKW-Programm- V 2000 HiFi-Verstärker.2x 75/50 Watt Musik-/Nennleistung an 4 9 


tasten. UKW-Empfindlichkeit: 0,5uV*. Feldstärke-/Abstimmanzeige durch LED- Übertragungsbereich 10 . . .50 000Hz-3dB;30 . . .20 000 Hz + 1 dB. Leistungs- 
Kette. Digitale Frequenz-/Kanalanzeige. AFC mit Anti-Ablenkautomatic. Muting, bandbreite 5 . . .80 000 Hz. Anschlüsse: Tuner, 2 Tonband- oder Cassettengerate, 
schaltbar. Grundig Tunoscope. Zusätzlich 75Q-Koaxial-Antenneneingang für AM TA-Magnet, Monitor, 2 Stereo-Kopfhörer, 4 Lautsprecher mitGruppenschaltung. 
und FM. Ausgangspegeleinstellbar. Einschaltspannung für V 5000 und XV 5000. Line-Ausgang. Contour-/Linear. 3-fach Klangregelung. Rastbare Drehregler. Elek- 
Lieferbar ca. Oktober 1979.  tronische Schutzschaltungen Lieferbar ca. September 1979. 





T 5000 PLL-Frequenz-Synthesizer-TunerfürAMundFM. Microprozes- V 5000 HiFi-Verstärker. 2x 150/100 Watt Musik-/Nennleistungan 4 Q. 


sorgesteuert, quarzstabilisiert. 3 Wellenbereiche. U, M, L. 30 Festsenderspeicher, Leistungsbandbreite5 . . . 100 000 Hz. 4-fach Klangregelnetzwerk (40 Hz, 300 Hz, 
wahlweise mit UKW-, MW- oder LW-Sender programmierbar. Handabstimmung mit 2500 Hz, 16 000 Hz), getrennt einstellbar für linken und rechten Kanal. Eingänge: 
magnetisch rastendem Drehknopf. UKW-Normalabstimmung im 25 kHz-Raster, 2x TA (1.fürMM- und MC-Systeme, umschaltbar, Moving-Coil-Vor-Vorverstärker 
100kKHzbeiSchnellabstimmung. Digitale Frequenz-/Kanalanzeige. Feldstärke- eingebaut; 2. fürMM/Mikrofon, umschaltbar) beide Eingänge getrenntregelbar; 
anzeige durchLED-Band. Grundig Tunoscope. Quarz-Schaltuhr. Zusätzlich Tuner; 3x TB/Cass. Ausgänge: Line, Monitor, 2 Stereo-Kopfhörer, 4Lautsprecher 
75-Koaxial-Antennen-Eingang. UKW-Empfindlichkeit: 0,5u V* mitGruppenschaltung. Contour-/Linear-Schalter. Separater Pegelregler. 


Lieferbarca. Dezember 1979. Getrennte Netzteile fúrlinken undrechten Kanal. Elektronische Schutzschaltungen. 
Ein-/Ausschalten über T 5000bzw. T 3000 möglich. Schaltuhrbetrieb mit T 5000. 
Lieferbar ca. November 1979. 
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IVE E A HiFi-Mini-Tuner. Wellenbereich: UKW. Programm-Tipptasten 
7xUKW + 1x UKW und UKW-Stereo. Feldstärke-/Abstimmanzeige durch LED- 
Kette. Grundig-Super-Tunoscope. AFC und Muting schaltbar. Zusätzlich 75 92- 
Koaxial-Antenneneingang. UKW-Empfindlichkeit: 0,8u V* Ausgangspegelein- 
stellbar 


Lieferbarca. Oktober 1979. 





> 3-Motoren-HiFi-Tape-Deck mit Steuerlogik für die Laufwerk- 
funktionen. Bandgeschwindigkeiten 4,76; 9,5u. 19cm/s. Zusätzlich variable Band- 
und Umspulgeschwindigkeit. Hallgenerator-Motorfür Tonwellenantrieb. Auswech- 
selbare Kopfträger. Vorwählzähler. Aufnahme-Automatic, manuelle Aussteuerung 
oder Limiter-Betrieb. Stereo-Mischpult. Kopfhörer-Endstufen. Übertragungsbe- 
reich20 ...20 000 Hzbei 19 cm/s. Geráuschspannungsabstand 66 dB bzw. 74 dB 
mit Dolby-NR bei Halbspur und 19 cm/s Lieferbarsofort 


Monitor-Klasse 








A LA" AW % HiFi-Vorverstärker zum Ansteuern von Aktiv-Boxen oder 
Endstufen. Nenn-Ausgangsspannung 1 V/Ri200 2. Ubertragungsbereich5 . 
60 000 Hz-3 dB,20 . . .20 000 Hz-0,5 dB. Anschlüsse für Tuner, TA-Magnet, 
2 Tonband- oder Cassettengeräte, Monitor, Stereo-Kopfhörer, Line-Ausgang, 
Contour-/Linear-Schalter, Lautsprecher-Gruppenschalter. 2-stufiger Empfindlich- 
keitsschalterfür TA-Magnet, max. Ubersteuerungsfestigkeit bei TA: 200 mV.Ein- 


schaltspannung für MA 100 Lieferbar ca. Oktober 1979 














| Typenbezeichnung = 


| M300 | M 600 | FL10 


75/50 75/50 | 90/60 





| Musik-/Nennbelastbarkeit (Watt) | 65/35 








Gehäuse-Ausführungen br/met br/met br/met | br/met 


| M1500 







140/100 
| Übertragungsbereich (Hz) | 50-25000 | 40-25000 40-25000 |31.5-25000 DIE 40-25000 








SM 500 | SM 2000 | SM 3000 |* nbf : 
SRE: : nußbaumfarben. 


75/50 160/120 
31,5-25000 | 25-25000 | metallic hell, | 
i t ¡br = braun-metallic, 


br/met Dr/mel_ leiche = eichefarben. 








75/50 








SL 1000a 








br/met 














Maße in cm ca. (BxHxT) 
Lieferbar ca. 















9/79 | 9/79 1/80 














17x30x14 | 24x41x18 | 41x65x12 | 27x50x20 | : 














9x55x22 | 22x84x22 | 17x65x15 | 25x90x21 | 31x95x27 |Abbildung und 

pr zen ER Sr | a — Beschreibung 

Q//( | f 7 C 1 / 7( x | 
9793 | 11/9 | 11/79 | 10/79 12/79 von links nach rechts 








Vorverstärker 





NY D HiFi-Vorverstärker zum Aussteuern von Aktiv-Boxen oder 
Endstufen. Nennausgangsspg. an 1 V/Ri<500, max. Ausgangsspg. > 12 V 
Ubertragungsbereich 5 70 000 Hz-3dB. 4-fach Klangregelnetzwerk. 400-Hz- 
Tongenerator zum Einpegeln von Tonbandgerät, Endverstärker oder Aktivboxen. 
Eingänge: 2x TA (1. für MM-undMC-Systeme, umschaltbar, Moving-Coil-Vor- 
Vorverstärker eingebaut; 2. für MM/Mikrofon, umschaltbar) beide Eingänge getrennt 


regelbar; Tuner; 3x TB/ Cass Ausgänge: Line, Monitor, Kopfhörer. Contour-/Linear- 
undLautspr.-Gruppenschalter. Ein-/Ausschalten über T 5000 bzw. T 3000 möglich 


Cassetten-Decks 


Lieferbarca. Nov. 1979 





Plattenspieler 





= IN HiFi-Plattenspieler mit getönter Haube. Semi-Automatic- 
Pistionspleler. Direct-Control. Magnet-System. Linear-Tonarm. Separate Aufhän- 
gung von Tonarm und Plattenteller. Exaktablesbare Nadelwaage. Tonarmlift. 
Antiskating einstellbar. Gleichlaufbesser 0,08% n. DIN. Rumpelnbesser65 dB. 


Drehzahlkonstanz besser 0,5% Lieferbar ca. September 1979. 





kể is HiFi-Cassetten-Front-Direktlader mit Dolby-NR-System 
Bumdanloctor Pegelreglermit veränderbarem Anschlag fürmanuelle Aussteuerung. 
Aussteuerungsanzeige durch 2 LED-Ketten. Wählbare Wiedergabe-Entzerrung für 
fremdbespielte Cassetten. Band-Endabschaltung mit Tastenauslösung. Dreistelli- 
ges Bandlängen-Zählwerk. Tachogenerator-Gleichstrommotor mitelektronischer 
Drehzahlregelung. Anschlüsse für Mikro bzw. Platte oder Tonbandgerät, Radio oder 
Verstärker. Übertragungsbereich30 . . .16 000 Hz. Geräuschspannungsabstand 


66 dB mit Dolby-NR und FeCr-Band. Gleichlauf + 0,15% n. DIN 
Lieferbarca. September 1979 
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HD Hiri-Cassetten-Front-Direktlader. 2 
rrer Dolby-NR-System. Tipptastengesteuertes Laufwerk mit IC-Logik. 
Ferrit-Doppelkopf mit getrennten Aufnahme-Wiedergabe-Systemen. Aufnahme- 
Automatic oder Limiter schaltbar. Manuelle Aussteuerung beider Kanäle durch 
getrennte Pegelregler zum Voreinpegeln. Aussteuerung über Master-Regler. Aus- 
steuerungsanzeige durch2LED-Ketten. Wählbare Wiedergabe-Entzerrung. Test- 
generator zum optimalen Pegel- u. Frequenzabgleich Tur alle Bandsorten. Postfa- 
ding-Einrichtungzum nachträglichen Löschennichtgewünschter Aufzeichnungen 
Kopfhörer-Endstufen. Elektronischer Zähler mit LED-Anzeige und Memory-Einrich- 
tung. Ubertragungsbereich 25 . . . 18 000 Hz. Geräuschspannungsabstand 70 dB 
mit Dolby-NRu.FeCr-Band. Gleichlauf + 0,12% n. DIN. Lieferbar ca. Sept. 1979 


2 Motore. Tonwellenmotor, 


c HiFi-Plattenspieler mitgetönter Haube. Voll-Automatic-Plat- 
ienspieler Direct- Control. Magnet-System. Linear-Tonarm. Separate Aufhángung 
von Tonarm und Plattenteller. Exaktablesbare Nadelwaage. Tonarmlift. Leuchtdio- 
den-Stroboskopanzeige. Drehzahlfeinregulierung. Antiskating einstellbar. Gleich- 
laufbesser0,08% n. DIN. Rumpelnbesser65 dB, Drehzahlkonstanz besser 0,5% 
Lieferbarca. September 1979 





HiFi-Plattenspielermitgetönter Haube. Semi-Automtic-Plat 
a BUL Quarz-Direct-Control. Magnet-System. Sensor-Bedienung. Linear 
Tonarm. Separate Aufhängung von Tonarm und Plattenteller. Exaktablesbare 
Nadelwaage. Tonarmlift. Photolektronische Endabschaltung und Tonarmrückfüh- 
rung. Leuchtdioden-Stroboskopanzeige. Drehzahlregulierung. Antiskating einstell- 
bar. Gleichlaufbesser 0,05% n. DIN. Rumpeln besser 72 dB. Drehzahlkonstanz 


besser 0,3% Lieferbar ca. September 1979 





Endverstärker Cassetten-Decks 





i 


dU HiFi-Endverstärker2x 75/50 Watt Musik-/Nennleistung an 4 Q. HiFi-Cassetten-Mini-Front-Direktlader. Dolby-NR-System 
Leistungsbandbreite 5 . .100 000 Hz. Übertragungsbereich 20 . . .20 000 Hz Bandselector. Intermix-Bedienung. Variable Ausblendtechnik (VAT). Hochwertige 
—0,2 dB. Aussteuerungsanzeige durch 2LED-Ketten. Ein Eingang einstellbar von Aufnahme-Automatic. Empfindlichkeitswahlschalter für Radio-bzw. Mikrofonauf- 
0,5...10 V.4Lautsprecheranschlüsse mitGruppenschaltung. Fern-/Direkt- nahmen. Band-Endabschaltung mit Tastenauslösung. Dreistelliges Bandlängen- 
Einschaltmöglichkeit durch Taste wählbar. Elektronische Schutzschaltungen für zählwerk. Tachogeneratdr-Gleichstrommotor mitelektronischer Drehzahlregelung. 
VerstärkerundLautsprecher. Lieferbar ca. Januar 1980.  Frequenzbereich:30 .. .16 000 Hz. Geräuschspannungsabstand62 dB m. Dolby- 
NRu. FeCr-Band. Gleichlauf + 0,15% n. DIN. Lieferbar ca. Oktober 1979 
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HiFi-Studio. HiFi-Empfangs- und Verstárkerteil mit HiFi-Studio. HiFi-Empfangs- und Verstärkerteil mit 
3 Wellenbereichen U, M,L.2x 50/35 Watt Musik-/Nennleistung an 4 Q. 7 + 1 UKW- 3 Wellenbereichen U, M, L. 2x 50/30 Watt Musik-/Nennleistung an 4 %2. Leistungs- 
Programmtasten. Feldstärke-/Abstimmanzeige-Instrument. AFC und Muting bandbreite5 . . . 100 000 Hz. 7 + 1 UKW-Programmtasten. FM-Frequenzanzeige- 
schaltbar. HiFi-Cassettenteil mit Dolby-NR-System. Übertragungsbereich 30 . Instrument. Feldstärke-/Abstimmanzeige-Instrument. Contour-/Linear-Schalter, 
16 000 Hz. Geräuschspannungsabstand62 dB mit Dolby-NR. Gleichlauf + 0, 15% AFC, Muting undRauschfilterschaltbar. Anschlüsse für TB/TA-Kristall, 2 Stereo- 
n. DIN. HiFi-Plattenspieler Grundig Automatic 740 mit Magnetsystem. Belt-drive Kopfhörer und 4 Lautsprecher. HiFi-Cassettenteil mit Dolby-NR-System. Manu- 
Gleichlauf + 0,12% n. DIN. Lieferbarca. Dezember 1979. elle Aussteuerung durch 2 getrennte Pegelregler. Aussteuerungsanzeige durch 2 


Monitor-Klasse 


| autsprecher 


Aktı- 
Boxen 


Charakteristik: Aktive elektronische Frequenzweichen — 
Mehrkanal-Verstärker— Direkt gekoppelte Lautsprecher-Systeme [ Typenbezeichnung | XM 400 | XM 600 















XM 1500 


100/60 | 140/80 | 140/80 


40-25000 | 31,5-25000 | 25-25000 


br/met br/met 


_21x37x19| 24x41x19 | 30x55x24 
11/79 
















Anzahl der Verstärker 
Gesamt-Musik-/Nennleistung (Watt) 
Übertragungsbereich (Hz) 
Gehäuse-Ausführungen 
Maße in cm ca. (BxHxT) 
Lieferbar ca. 



























































Compact-Systeme 





Schwarze odernußbaumfarbene HiFi-Türme auf Rollen zum Einstellen jeweils eines 
Plattenspielers (bzw. Obendraufstellen einer Plattenspieler-Schatulle) und mehrerer 
Geräte der nebenstehenden Baustein-Serie. Bestückung nach Wunsch mit 

Tuner, Receiver, Verstärker, Vorverstärker, Endstufe und Cassetten-Frontlader 


„> de Compact-System für2 Komponenten und Plattenspieler. Maße 


ca.49x69x38 cm Lieferbarca. September 1979. 


L =, 


Compact-System für2oder3Komponenten und Plattenspieler 
` er achabada n.Maßeca.49x81x38 cm 


Lieferbar ca. September 1979. 


AN 
"#2 e F 


Compact-System fur 2oder 3 Komponenten und Plattenspieler 
mit Schublade bzw. 4 Komponenten und Plattenspieler ohne Schublade. MaBe ca 


A 


Wai « Compact-System fur 2 Komponenten und Plattenspieler mit 
bzw. 3Komponenten und PIattenspieler ohne Schublade. Maße ca. 50x95x39 cm 


Lieferbar ca. September 1979. 


ga Er, 
V2 für 2 bzw. 3 Komponenten und Plattenspieler mit Schublade und 
Ablage oder 4 Komponenten und Plattenspieler ohne Schublade 


Maße ca. 72x 72x93 cm Lieferbar ca. September 1979. 


49x92x38 cm Lieferbar ca. September 1979. 
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Stahlgestell in Z-Form für 

2 Komponenten und Platten- 
spieler. MaBe ca. 51 x 70 x 43 cm 
Lieferbar ca. September 1979 


Stahlgestell in L-Form für 2 oder 
3 Komponenten und Platten- 
spieler mit Schublade oder 

4 Komponenten und Platten- 
spieler ohne Schublade 

Maße ca. 51 x 82 x 43 cm 
Lieferbar ca. September 1979 





HiFi-Cassetten-Mini-Front-Direktlader. Tipptastengesteu- 
ertes 2- Motoren- Laufwerk mit IC-Logik. Quarzgesteuerter Tonwellenantrieb 
Dolby-NR-System. Postfading. Automatischer Suchlauf zum Uberspringen und 
Wiederholen eines Musikstückes. Elektronischer Zähler mit Memory-Schaltung und 
Digitalanzeige. Bandselector. BIAS-Einstellerfüroptimale Bandanpassung. Aus- 
steuerungs-Anzeige durch zweiLeuchtdiodenzeilen. Frequenzbereich: 30... 

16 000 Hz. Geräuschspannungsabstand67 dB m. Dolby-NRu. FeCr-Band. Gleich- 
lauf +0,12% n. DIN Lieferbarca. Oktober 1979 


——Farbausführungen 





Bausteine: me tallfinish oder metallfinish-braun 








Plattenspieler: metallfinish 














Mini-Bausteine: me tallfinish _ 





| Compact- Systeme: SC hwarz: oder nußbaumfarben 
| d 


— Tonband-Maschinen: schwarz 











Dreiweg- Compact- Anlagen: metallfinish 











Lautsprecher- Boxen: siehe Tabellen 





LED-Ketten. Bandselector. Wählbare Wiedergabe-Entzerrung. Ubertragungsbe- 
reich30 . . . 16 000 Hz. Geräuschspannungsabstand66 dB (m. FeCru. Dolby-NR.) 
Gleichlauf + 0,15% n. DIN. HiFi-Plattenspieler Grundig Electronic 840 mit 
Magnetsystem. Direct Control. Beleuchtetes Stroboskop. Gleichlauf + 0,08% n 
DIN Lieferbar ca. Dezember 1979 














XSM 2000 XSM 3000 ] 








Typenbezeichnung 













































Anzahl der Verstärker A 4-Kanal _4-Kanal | 
Gesamt-Musik-/Nennleistung (Watt) 180/120 ° 180/120: | 
Übertragungsbereich (Hz) 22-2500 | 20- 2t 5000 | 
Gehäuse-Ausführungen DN — br/met br/ met 
















Maße in cm ca. (BxHxT) 25x90x20 31x95x28 


Lieferbar ca. 








es 





Tisch/Wand-Stahlgestell zur Zusammenfassung vor 
HiFi-Bausteinen der Mini-Serie ohne Plattenspieler 
Maßeca.30x41x22cm. Lieferbar ca. Oktober 1979 


GRUNDIG AG, 8510 Fürth/Bayern - Printed in Western Germany - Copyright by Grundig 


Anderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten GR 2315/87975/% 


